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SUMMARY REA POLE INS!tECTIONS 
FISCAL YEAR = 1953 


KIND OF WOOD ELECTRIC TELEPHONE JAN. YEAR 
TOTAL TO DATE 
(Tel. & 
Elec.) 

Southern Yellow Pine 

(Pressure) 48,524 9, 840 58,364 504,183 
Lodgepole Pine 

(Pressure) 6,370 

(3/4" Butt) 195 

(Non-Pressure, F.L.) 541 7,106 74,780 
Douglas Fir (Pressure) 1,840 1,840 46,622 
Western Red Cedar 

(1/2" Butt) 887 

(Non-Pressure, F.L.) 1,708 2,045 raed ope 
Western Larch 

(1/2" Butt) 15,417 

(Pressure) 397 

(Non-Pressure, F.L.) ©) 1,814 11,617 
Jack Pine (Pressure) 449 AAs 724 16,079 
Northern White Cedar ~ - - 2,695 
Red Pine (Pressure) ~ - - 97 
Ponderosa Pine (Pressure) = ~ ~ - 

GRAND TOTAL 62,278 JOULES Gey oes S moh! yowe 


COMPARISON OF NUMBER POLES INSPECTED 
BY MONTHS - FISCAL YEARS OF 1952 and 1953 


July 
AUG. 
Se pt ° 
Oct. 
Nove 
Dec. 
Jane 
Feb. 
March 
April 
liay 
June 


1952 
150,466 
144,585 
135,064 
131,699 
105,718 
83,734 
92,786 
73,674 
94,233 
101,202 
115,789 
96,167 


1, 325,195 


1953 
136,989 
111,455 

73,446 
125,194 

96 ,603 

61,464 

72,393 
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Ue Se DEPARTENT OF 
AGRICULTURE - REA 


SUM ARY REA POLE INSFECTIONS 


FISCAL YAR - 1953 


RN AE AS OE 


KIND OF WOOD 


spe erweegncenaeotary anes nn et AL ACC LEAL AD 


ELECTRIC TELEPHONE FEB » YEAR 
TOTAL TO DATE 
(Tele & 
Elec.) 
MELO a Re eae cans FSG SENN OAS VTi EOE ais ih cl 
Southern Yellow Pine 
(Pressure) 53,042 12,283 65,323 569,506 
Lodgepole Pine 
(Pressure) 7,618 
(3/4" Butt) 585 
Soa F Ls) 97 8,300 83,080 
Douglas Fir (Pressure) 1, 840 1,840 48,462 
Nestern Red Cedar 
(y/2" Butt) 1,434 
(Non=Pressure, FeL.) 665 2,099 23,710 
Western Larch 
(1/2" Butt 315 
(Pressure) 684 
(Non=Pressure, F«L-) fe) 999 12,516 
Jack Pine (Pressure) 325 325 16,404 
Northern Vwhite Cedar > ” - 2,655 
Red Pine (Pressure) ~ ~ ~ 97 
Ponderosa Pine (Pressure) - ~ o ~ 
GRAND TOTAL 66,605 12,281 78,886 756 ,430 
COMPARISON OF NUMBER POLES INSPECTED oO 
BY MONTHS - FISCAL YEARS OF 1952 and 1953 gee \ 
ayes 1953 Whee sor. 
July 150,466 136,989 ys cut SERIAL Roos 
August 144,585 111,455 ) CURBER mS, | 
September 135,064 73,446 { 5 = (990 \ 
October 131,699 125,194 \ ‘ay 
November 105,718 96,603 \ JL I 
December 83,734 61,464 1.5 OE ore 
January 92,786 72,393 msn 
February 73,674 78,886 i 
March 94,235 Y Cs so a 
April 101,202 PMG HERS tg ae Prkenete ine 
May 115,789 Je Ke acre a Chief 
June 96, 167 Engineering Division 
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SUtwARY REA PCLE INSP#CT IONS 
FISCAL YEAR = 1953 


KIND OF WOCD ELECTRIC TELEPHONE MARCH PGAR 
TOTAL TO DATE 
Elec.) 
Southern Yellow Pine a) pt Dare ray. 
(Pressure) 51,802 9, $25 Clay 630,633 
Lodgepole Pine 
(Pressure) 10,402 
(3/4" Butt) 245 
(\ion-Pressure, F. L.) 642 11,289 94, 369 
Douglas Fir (Pressure) 2,569 2,569 51 O82 
Western Red Cedar 
(1/2" Butt) 1, 868 
(Non-Pressure, t. L.) 265 Ae oo 25, 843 
Western Larch 
(1/2" Butt) 212 
419 
382 1VOh3 Looe 
Jack Pine (Pressure) 166 239 405 16, 809 
Northern White Cedar ~ ~. = 2,655 
Red Pine (Fressure) ~ ~ - 97 
Ponderosa Pine (fressure) - ~ - - 
GRAND TCTAL 68,972 9, 64 78,536 B24, 906 
COMPARISON OF M' MBER rOLES INSPECTED 
BY WONTHS »- FISCAL YEARS OF 1952 and 1953 
1952 1953 ts omecronen 
July 150,466 136,989 
August 144,585 111,455 
September 135,064 73,446 
October 131,699 125,194 
November 105,718 96,603 
December 85, 734 61,464 
January 92,106 72,593 i 
February 75,674 78,886 : 
Merch 93,230 78,536 } rt ro a et . 
April 101,202 CC) NR OT ge ar as 
May 415,709 Je Ke O'Shaughnessy,! Chief 
June 96,167 Engineering Division 
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(Pressure) 
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(Non-Pressure, F.L.) 


Douglas Fir (Pressure) 


Western Red Cedar 


(Pressure) 
(1/2") Butt) 


(Non=Pressure, F. L.) 


Western Larch 


Cie") Butt } 
(Pressure) 


(Non-Fressure, F.L.): 


Jack Pine (Pr 
Northern Whit 


Red Pine (tre 


Ponderosa Pine (Pressure) 


GRAND TOTAL’ 
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July 150 , 466 
August 144,585 
September 135,064 
October 151,699 
November 105,718 
December 835, 734 
January 92, 786 
February 73,674 
March SAN ha Ko 
April 101,202 
May 115,789 
June u6 167 


E25, 105 


“~~ Gomparison of Number Poles Inspected 
By Months ~ Fiscal Years of 1952 and 19 


SUMMARY REA POLE INSPECTIONS 


FISCAL YEAR - 1953 
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RM ENS EN ATI CF PLT SL AA NR OS SE 


HLECTR I TELEPHONE APRIL 
TOTAL 
(Tel. & 
Elec, ) 
Keenan t LVLeTS 95,210 
6,869 LOTS 
LO8o 545 
55 10, 382 
4,228 BU af 4 8) 5,498 
aor 
1,252 
360 1,899 
187 
175 
T20 1,082 
691 545 L266 
re Maa) 2 22,148 113,367 


1953 
126,989 
111,455 

73,646 
125, 194 

96 ,603 


61,464 eth 


72,293 
78, 686 
78,536 eet Gantt 

113, 367 an ani 
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TOC DATE 


723,908 


104,751 
56, 529 


27,742 
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Je Ke O'Shaughnessy, Chief 
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SUMMARY REA POLE INSPECTIONS 
FISCAL YEAR = 1953 


serene capeemaresseeempeteeeeennemeeennanemeneeeeeeeee ee ee ———————————————————————————————————————————e 


KIND OF WOOD ELECTRIC TELEPHONE MAY YEAR 
TOTAL TO DATE 
(Tel. & 
Elec, ) 

Southern Yellow Pine i 

(Pressure) 82,573 16,134 98,707 822,610 
Lodgepole Pine 

(Pressure) 5,197 3,442 

(3/4" Butt) 544 

(Non-Pressure, F.L.) 300 9,483 114,234 
Douglas Fir (Pressure) 2,450 2,450 58,979 
Western Red Cedar a 

(Pressure) , 12 

(7270 Rutt) 2,230 

(Non-Pressure, F.L.) 1,054 3,296 31,038 
Western Larch 

(1/2" Butt) 134 134 14,745 
Jack Pine (Pressure) 1,045 775 1,820 19,865 
Northern White Cedar 444 444 3,099 
Red Pine (Pressure) - ~ ~ 97 
Ponderosa Pine (Pressure) - - - ~ 

GRAND TOTAL 95,539 20,795 116,334 1,064,667 


Comparison of Number Poles Inspected 
By Months - Fiscal Years of 1952 and 1953 


1952 
July 150 ,466 
August 144,585 
September 135,064 
October LoLeod 
November LOG. 728 
December 83, 734 
January 92,786 
February 73,674 
March 93,233 
April 101,202 
May 115,789 
June 96,167 


T, 300, 195 


1953 
136,989 
111,455 

73,446 
125,194 

96 ,603 

61,464 

72,393 

78, 886 

78,536 
113,367 
116, 334 
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U. S. DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE ~ REA 


SUMMARY REA POLE INSPECTIONS 
FISCAL YEAR = 1953 
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KIND OF WOOD ELECTRIC TELEPHONE JUNE YEAR 
TOTAL TO DATE 
(Tel. & 
‘ Elec.) 
Southern Yellow Pine oy 
(Pressure) 46,722 7,267 53,989 - 876,599 
Lodgepole Pine 
(Pressure) 8,056 301 
(3/4" Butt) 150 
(Non-Pressure, F.L,) 2,146 10,653 124 , 887 
Douglas Fir (Pressure) 4,027 1,027 60 ,006 
Western Red Cedar 
(Pressure) 100 
(1/2" Butt) 631 
(Non-Pressure, F.Le) 348 1,079 $2,117 
Western Larch 
(Pressure) 502 
(1/2" Butt) 430 
(Non-Pressure, F.L-) 361 1,293 16,038 
Jack Pine (Pressure) 164 118 282 20,147 
Northern White Cedar LV EA dy RG ls hed 4,376 
Red Pine (Pressure) - ~ ~ 97 
Ponderosa Pine (Pressure) ~ - - ~ 
60,637 8,963 69,600 1,134,267 


Comparison of Number Poles Inspected 
By Months = Fiscal Years of 1952 and 1953 


1952 1953 ; 
July 150,466 136,989 eRe c 
August 144,585 111,455 aes 
September 135,064 73,446 1 GU 
October 131,699 125,194 
November 105,718 96, 604 
December 83,734 61,464 
January 92,786 72,393 
February 73,674 78, 886 
March 93,233 78,536 
April 101,202 113,367 
May ERs yee ohe) 116,334 at 
June 96,167 69, 600 Wy) hu. reel At 
1,325,195 1,134,267 We Me Edmunds, Acting Chief 
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SUMMARY REA POLE INSPECTIONS 
FISCAL YEAR - 1954 
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KIND OF WOOD ELECTRIC TELEPHONE JULY YEAR 
TCT AL TO DATE 
(Tel. & 
lec.) 


Southern Yellow Pine 


(Pressure) 70,072 12513882, 2a0 82,210 
Lodgepole Pine 
(Pressure) 5,875 3,829 
(3/4" Butt) 1,668 
ey Fel.) 395 Li: 762 11, 769 
Douglas Fir (Pressure) 3,698 3,698 3,698 
festern Red Cedar 
(Pressure) 586 
(1/2" Butt) 1,709 
(Nion-Pressure, F.L.) 454 2,748 2,748 
Western Larch 
(Pressure) 282 
(172). Butt) 564 
(Non-Pressure, Fel.) 402 1,248 1,248 
Jack Pine (Pressure) 1,615 1,516 Lous 
Northern White Cedar 420 420 420 
Red Pine (Pressure) - ~ ‘i om 
Ponderosa Pine (Pressure) ~< - - - 
87,214 16,587 103,601 103,50 


Comparison of Number Poles Inspected 
By Months ~- Fiscal Years of 1953 and 1954 


1953 1954 , ret | 

wea pari RD | 
July 136,989 103,601 OBA | 
August 111,455 JUL 28 se 
September 73,446 | 1 
October 125,194 | dc ein 58 
November 96,604 1. puna te ia 
December 61,464 Loser 


January 72,595 
February 78,886 


March 78,536 
April 113,367 
Mey 116,334* 
June 69,600 Je Ee O'Brien, Chief 


[3456 Electric Engineering Division 
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a Sab A le Se DEPARTMENT OF AGRICULTURE ~ REA 
Lay SUMMARY REA POLE INSPECTIONS 
foo FISCAL YEAR ~ 1954 
\\5 
KIND OF WOOD ELECTRIC TELEPHONE AUG. TOPAL YEAR’ 
(Te.&Blec.) TO DATE 


Southern Yellow Pine 


(Pressure) 69,094 17,181 86,275 168,485 
Lodgepole Pine 

(Pressure) 8,422 792 

(3/4" Butt) aa 190 

(Non-Pressure, F.L.) 344. 10,863 22,625 
Douglas Fir (Pressure) 3,176 S176 6,874 
Western Red Cedar 

(Pressure) 167 

(1/2" Butt) 633 

(Non-Pressure,F.L.) 686 1,486 4,234 
Western Larch 

(Pressure) 370 

(1/2" Butt) 254 

(Non-Pressure, iL.) 0 624 1,872 
Jack Pine (Pressure) 1,069 695 1,764 3,279 
Northern White Cedar O 0) 0 420 
Red Pine (Pressure) 9) fo) O @) 
Ponderosa Pine (Pressure) 0 fe) 0) e) 

65, 030 18, 858 104, 188 207,789 


Comparison of Number Poles Inspected 


By Months « Fiscal Years of 1953 and 1954 


ELECTRIC TELEPHONE 

Popo) 1954 1956S a eee 
July 124,708 87,014 *12,281 SGT ger 
Aug. 102,555 85,330 * 8,900 48,659 Sr 
Sept. 70,868 2,578 | uRRENT SERIA 
Oct. 108,057 V7.1 37 | ay ole eee 
Nove 82,516 14,087 JUL AVS 
Dec. 55, 390 6,074 | 
Jan. 62,278 10,115  @ NEPARTMENT 
Feb. 66,605 12,28) Vestas 
Mar. 68,972 9,564 
Apr. 91,219 22,148 
May 95,539 20,795 
June 60,637 8,963 

89,0 172,544 144,923 35,045 


*istimated 


Je E. OtBrien, Chief 
Electrin Engineering Division 
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ye 7 eo U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - REA 
fangs SUMMARY REA POLE INSPSCTIONS 
hu FISCAL YEAR = 1954 
a i ‘Aaa aOR a. Cll Ae Na 
KID OF OOD BLECTRIC TMLEPHONE SFPT. TOTAL YEAR 


(Tel.e& Elec.) TO DATE 
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Southern Yellow Pine 


(Pressure) 51,784 11,901 63,685 232,170 
Lodgepole Pine 

(Pressure) 11,614 ANN 6 

(3/4" Butt) 295 

(Non-Pressure, Pike’) 280 14,366 56,991 
Douglas Fir (Pressure) B16) 615 3,396 10,270 
Western Red Cedar 

(Pressure) 0 

Cie" But ) 1,559 Gaiteh: 

(Non-Pressure, F.L.) 1,935 3 494 Ti, %e8 
Western Larch 

(Pressure) 724 

(1/2" Butt) 287 

(Mon=Pressure, F.L.) 605 1,616 3,488 
Jaek Pine (Pressure) 632 328 960 4,239 
Northern White Cedar 159 159 579 
Red Pine (Pressure) - ~ ~ - 
Ponderosa Pine (Pressure) ~ - - ~ 

72,655. 15,021 87,576 295,465 
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AV a ay Comparison of Number Poles Inspected 
By Months ~ Fiscal Years of 1953 and 1954 


ELECTRIC TELEPHONE 
1953 1954 Jeng y 1954 A 

July 124,708 87,014 #13282 16,30 A | 
Auge 102,555 85,330 * 8,900 18,856 be Ue coun 
Sept. 70,868 72,655 2,578 15,022 GURBEN © 7 
Nove 82,516 | 14,087 si 
Dece 55,090 6,074 
Jane 62,278 10,115 U. S. DEPART 
Feb. 66,605 12,281 
Mar. 68,972 9,564 
Apr. 91,219 22,149 
May 95 ,539 £0,795 
June 60,637 8,963 

989 ,344 245,199 144,923 50,266 


*Estimated v. EB, O'Brien, Chief 


Electric Engineering Division 
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ELECTRIC 

Pee OBA 
87,214 
72,655 
89,526 
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89,526 
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17, 404 
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Somparison of Number Poles Inspected 
By Months - Fiscal Years of 1953 and 1954 


Ake, 


oct. TOTAL YEAR 
(Tel.&Elec. ) TO DATE 
84,462 316,632 
11,544 48,535 
3,235 13,505 
3,198 10,926 
1,046 4,534 
2,680 6,919 
765 1,344 
106, 930 402, 395 


TELEPHONE 
sk 196A Hu od ee 
*12,261 16,387 A RY 
* 8,900 18,858 pag 
2,578 5,021 ee 
172157 ide JUL.2 0 1394 
14,087 ie | 
ete Lu, . | DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
12,281 - 
9,564 
22,148 
20,795 
8,963 
TH,928 = 87, 870 


Je He O'Brien, Chief 
Electric Engineering Division 
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SUVMARY REA PCLE INSFSCTIONS 
Haste we FISCAL YEAR - 1954 


oe eee 


wo 
KIND OF WOOD ELECTRIC  TRLEPEONE NOV. TOTAL YEAR 
(Tele& Elec.) TO DATE 


Southern Yellow Pine 

(Pressure) 53,629 5,223 58, 852 375,484 
Lodgepole Pine 

(Pressure) 6, 28 1,038 

(3/4" Butt) 666 

(Non-Pressure, F.L.) 231 8,258 56,793 
Douglas Fir (Pressure) BL att 264. 3,391 16, 896 
Western Ked Cedar 

(Pressure) 80 

oye! Bat ) L127 

(Non-Pressure) 1,028 2,235 13,161 
Western Larch 

(Pressure) 403 

(1/2!) Butt ) 

(Non-Pressure) 45 448 4,982 
Jack Pine (Fressure) - - “ 6,919 
Northern White Cedar 

(Pressure) - - - 1, 344 
Red Pine (Pressure) ~ - ~ ~ 
Fonderosa Pine (Pressure) - - - - 

66, 664 6G, 520 73, 184 a7, 579 


Comparison of Number Foles Inspected 
ney lest 


By Months - Fiscal Years of 1953 anc 954 
BLECTRIC TELEPHONE 
1953 1954 195% 1954 

- July 124,708 87,214 *12,281 16,382 te 
Aug. 102,555 85, 330 * 8,900 18, 858 RK 
Sept. 70,868 72,699 2,078 : VERO? Ui = Wels 
Oct. 108,057 89,526 nye Reis a 119. @ TOR 
Nov. 82,5016 66,664 14,087 6, 520 PUh & 0 Ld 
Dec. 5D, 590 6,074 i 
Jane Baye ls 10,115 1 Wi & DEPARTMENT OF AGRI 
Feb. 66,605 eats it I ss soraaeasammmaninec sree 
Mar. So, 97a 9,564 
Apr. Oi 219 22,148 
May 95,539 20,790 
June 60,6377 8,963 

989, 244 401, now AAG? Bly 74,190 
*Bstimated Js Bs O'Brien) (Chver 
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U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE = REA 


SUMMARY REA POLE INSPECTIONS 
FISCAL YEAR - 1954 
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KIND OF WOOD ELECTRIC EC YEAR 
Talrvablecs jk LOA 
Southern Yellow Fine . 
(Pressure) 35,546 $167 SoTL 414,197 
Lodgepole Pine 
(Pressure) 2,819 106 
(3/4" Butt) val 120 
(Non=Pressure, F.L.) 5 3,587 60, 380 
Douglas Fir (Pressure) 409 760 1,169 18,065 
Western Red Cedar 
(Pressure) 702 
(1/2" Butt) 815 
(Non-Pressure) 1,098 eu {shies 15,774 
Western Larch 
(Pressure) 735 
(4/28 Batt ) 105 
(Non-Pressure) 840 pene 
Jack Pine (Pressure) BL? Zink 768 T5687 
Northern White Cedar @) 0 0 1,344 
Red Pine (Pressure) - - ~ - 
Ponderosa Pine (Pressure) - - - = 
43,276 4,414 47,690 525,269 
Comparison of Number Poles Inspected 
By Months - Fiscal Years of 1953 and 1954 
ELECTRIC TELEPHONE 
1953 1954 1953 1954 
July 124,708 87,214 *12,281 l6g537 
Aug. Pees 000 7 85,450 * 8,900 18, 858 
Sept. 70,868) 72,655 2,010 15,02i7- 
Oct 108,057 89,526 iti, bot 17,404 B | 
Nov. 82,516 66,664 14,087 6,520; CURE 
Dec. Ho,o90 45,276 6,074 4,414 ‘ear, a ae 
Jane 62,278 TORTS YUL 20 god BY 
Feb. 66,605 ? LZ y2e1 i 9 
Mar. 68,972 9, 064 |. scrrtent or anoutrn | 
Apr. SUNN) 22,148 eiemiaaemeee Ngee ag: 
May 95,539 20,795 
June 60 637 6,966 
989,544 444,665 144,923 78,604 
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